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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 

13 Μαΐου 2013 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ.: οίκ. 17805 

Κατάργηση και διατήρηση κενών σργανικών θέσεων μό- 
νιμσυ προσωπικού στο Δήμο Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 
33 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 ( ΦΕΚ 226Α') και ειδι¬ 
κότερα του άρθρου 33 παρ. Ια για την κατάργηση κενών 
οργανικών θέσεων, όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν.3852/2010 - Πρό¬ 
γραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α'). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάστα¬ 
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώ¬ 
θηκε με το ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α'). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε¬ 
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α'). 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 


6. Τη με αριθμό: ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ. 21732/31-10-2011 εγκύ¬ 
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

7. Τη με Α.Π: 97/15-01-2013 (ΦΕΚ 214/τ.Β/13) Διαπιστωτι- 
κή Πράξη του Δημάρχου Ρόδου με την οποία ανακλήθη¬ 
κε η υπ’ αριθμ. 594/2012 (ΦΕΚ 1331/τ. Β712) Διαπιστωτική 
Πράξη καθώς και η υπ’ αριθμ. 1041/2012 (ΦΕΚ 2121/τ. Β'/ 
12) τροποποιητική της. 

8. Το με Α.Π:2/100773/31-08-2012 εισηγητικό έγγραφο 
του Αντιδημάρχου Ρόδου για διατήρηση κενών οργα¬ 
νικών θέσεων επί των πινάκων Β. 

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Την κατάργηση στο Δήμο Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου 
τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (474) επί συνόλου 
οκτακοσίων ογδόντα εννέα (889), κενών οργανικών θέ¬ 
σεων μόνιμου προσωπικού, που υπερβαίνουν ανά κατη¬ 
γορία και κλάδο το 60% των θέσεων που προβλέπονται 
στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των πρώ¬ 
ην Δήμων Ροδίων, Νότιας Ρόδου, Πεταλούδων, Αινδίων, 
Καμείρου, Καλλιθέας, Αφάντου, Ιαλυσού, Αταβύρου και 
Αρχαγγέλου, όπως αυτές εμφαίνονται στον κατωτέρω 
πίνακα, καθώς και τη διατήρηση τετρακοσίων δεκαπέ¬ 
ντε (415) θέσεων κατόπιν ειδικής και εμπεριστατωμένης 
αιτιολόγησης 


ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
ΟΕΥ πρώην ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΘΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

1 

3 

Δεν επαρκεί το υπηρετούν 
προσωπικό για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών 

2 

ΠΕ13 ΒΙΟΑΟΓΩΝ 

4 

1 

Δεν επαρκεί το υπηρετούν 
προσωπικό για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών 

3 

ΠΕ14 ΔΑΣΟΑΟΓΩΝ 

0 

2 

Διατήρηση των θέσεων για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 

ΘΕΥ αλλά λόγω και της μεγάλης 
δασικής έκτασης του νησιού 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

4 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΑΟΝΤΟΣ 

0 

3 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για τη σωστή στελέχωση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας 

5 

ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για την προβσλή του 
Δήμου λόγω και της τουριστικής 
φύσης του. 

6 

ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ 

0 

2 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για την τακτοποίηση και 
συντήρηση του μεγάλου αρχείου που 
διαθέτει ο Δήμος 

7 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 

1 

2 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για την κάλυψη των 
αναγκών των Δημοτικών Παιδικών 
Σταθμών και των Δημοτικών Ιατρείων 


ΣΥΝΟΑΟ ΠΕ 

6 

14 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΑΤΑΡΓΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 

1 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για την τακτοποίηση και 
συντήρηση του μεγάλου αρχείου που 
διαθέτει ο Δήμος 

2 

ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

4 

2 

Διατήρηση των θέσεων για να μην 
καταργηθεί η ειδικάτητα από τον 
Οργανισμό 

3 

ΤΕ13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ 
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

5 

2 

Δεν επαρκεί το υπηρετούν 
προσωπικό για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών 

4 

ΤΕ13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ 
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

0 

2 

Διατήρηση των θέσεων για να μην 
καταργηθεί η ειδικάτητα από τον 
Οργανισμό 

5 

ΤΕ19 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

3 

2 

Δεν επαρκεί το υπηρετούν 
προσωπικό για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών 

6 

ΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

4 

2 

Διατήρηση των θέσεων για να μην 
καταργηθεί η ειδικάτητα από τον 
Οργανισμό 

7 

ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & 

ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

3 

3 

Διατήρηση της ειδικότητας λόγω 
του πλήθους των αρχαιοτήτων που 
βρίσκονται στη Ρόδο 

8 

ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για την προβολή του 
Δήμου λόγω και της τουριστικής 
φύσης του. 


ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 

20 

15 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΔΕ2 ΕΠΟΠΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΒΟΗΘΟΙ 

2 

2 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για την κάλυψη 
των αναγκών στην υπηρεσία 
καθαριότητας 

2 

ΔΕ6 ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

7 

0 


3 

ΔΕ26 

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

6 

2 

Δεν επαρκεί το υπηρετούν 
προσωπικό για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών 
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α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΘΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

4 

ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

12 

12 

Δεν επαρκεί το υπηρετούν 
προσωπικό για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών 

5 

ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΙ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

18 

21 

Δεν επαρκεί το υπηρετούν 
προσωπικό για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών 

6 

ΔΕ35 

ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΟΙ 
- ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΙ- 
ΚΗΠΟΥΡΟΙ - 
ΑΝΘΟΚΟΜΟΙ 

27 

30 

Δεν επαρκεί το υπηρετούν 
προσωπικό για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών 

7 

ΔΕ38 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ 

9 

10 

Δεν επαρκεί το υπηρετούν 
προσωπικό για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών 

8 

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ 

ΦΥΑΑΚΩΝ ΣΧΟΑΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

6 

0 


9 

ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

2 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 

89 

77 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΘΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΕΣ - 
ΘΥΡΩΡΟΙ- ΦΥΛΑΚΕΣ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

0 

28 

Δεν επαρκεί το υπηρετούν 
προσωπικό για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών 

2 

ΥΕ11 ΝΕΩΚΟΡΟΙ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 

3 

ΥΕ16 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, 
ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ, 
ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΚΗΠΩΝ, ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΨΕΚΑΣΜΟΥ, 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

118 

120 

Δεν επαρκεί το υπηρετούν 
προσωπικό για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών 


ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 

118 

149 



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

233 

255 



ΟΕΥ πρώην ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΠΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

1 

1 

Δεν επαρκεί το υπηρετούν προσωπικό 
για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών 

2 

ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για τη σωστή στελέχωση 
της Τεχνικής υπηρεσίας 

3 

ΠΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για τη σωστή στελέχωση 
της Τεχνικής υπηρεσίας 


ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 

1 

3 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΘΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για τη σωστή στελέχωση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας 

2 

ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για τη σωστή στελέχωση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας 

3 

ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για τη σωστή στελέχωση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας 

4 

ΤΕ13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

1 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για τη σωστή στελέχωση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και λόγω 
της μεγάλης δασικής έκτασης του 
Δήμου 

5 

ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

2 

0 


6 

ΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Θργανισμό 

7 

ΤΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

0 

1 

Δεν επαρκεί το υπηρετούν προσωπικό 
της δημοτικής αστυνομίας για την 
κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας 


ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 

4 

6 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΑΤΑΡΓΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΘΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΔΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

2 

0 


2 

ΔΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

1 

0 


3 

ΔΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΟΙΚ. ΠΟΑ. ΘΕΜΑΤΩΝ & 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για την τουριστική 
προβολή του Δήμου 

4 

ΔΕ3 ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 

0 

1 

Εξαιρείται της κατάργησης (περ. θ παρ. 
8 άρθ. 1 του Ν. 4038/12) 

5 

ΔΕ15 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 

1 

0 


6 

ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 

2 

0 


7 

ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

3 

1 

Δεν επαρκεί το υπηρετούν προσωπικό 
για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών 

8 

ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

3 

2 

Δεν επαρκεί το υπηρετούν προσωπικό 
για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών 

9 

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

1 

2 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας γιατί δεν υπηρετεί 
στο Δήμο προσωπικό αντίστοιχης 
ειδικότητας 

10 

ΔΕ30 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας γιατί δεν υπηρετεί 
στο Δήμο προσωπικό αντίστοιχης 
ειδικότητας 
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α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

11 

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
(ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) 

1 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας γιατί δεν υπηρετεί 
στο Δήμο προσωπικό αντίστοιχης 
ειδικότητας 

12 

ΔΕΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 

15 

9 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΑΤΑΡΓΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

0 

5 

Δεν επαρκεί το υπηρετούν προσωπικό 
για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών 

2 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

1 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για τη συντήρηση των 
κοιμητηρίων του Δήμου 


ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 

1 

6 



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

21 

24 



ΟΕΥ πρώην ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) 

1 

1 

Δεν επαρκεί το υπηρετούν προσωπικό 
για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών 

2 

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 

1 

Δεν επαρκεί το υπηρετούν προσωπικό 
για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών 

3 

ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

1 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για τη σωστή στελέχωση 
της τεχνικής υπηρεσίας 

4 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 

5 

ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 

6 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 

7 

ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΜΕ, 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για τη σωστή προβολή του 
τουριστικού προϊόντος του Δήμου 


ΣΥΝΘΛΘ ΠΕ 

3 

7 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΑΤΑΡΓΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΤΕ4 ΜΗΧΑΝ. 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για τη σωστή στελέχωση 
της τεχνικής υπηρεσίας 

2 

ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για τη σωστή στελέχωση 
της τεχνικής υπηρεσίας 

3 

ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 
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α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

4 

ΤΕ13 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

0 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα για τη 
συντήρηση των δενδροστοιχιών, 
αλσυλίων κτλ, λόγω και της τουριστικής 
φύσης του Δήμου 

5 

ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για τη σωστή λειτουργία 
της μηχανοργάνωσης 

6 

ΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 

7 

ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για τη σωστή στελέχωση 
της τεχνικής υπηρεσίας 


ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 

1 

7 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΔΕ6 ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

1 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για τη σωστή στελέχωση 
της τεχνικής υπηρεσίας 

2 

ΔΕ14 ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

2 

0 


3 

ΔΕ15 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 

2 

0 


4 

ΔΕ27 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για την επισκευή και 
συντήρηση των οχημάτων 

5 

ΔΕ38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 

5 

0 


6 

ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

1 

0 


7 

ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας γιατί δεν υπηρετεί στο 

Δήμο αντίστοιχο προσωπικό 


ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 

11 

3 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΑΤΑΡΓΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 

1 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας γιατί δεν υπηρετεί 
αντίστοιχο προσωπικό 


ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 

1 

1 



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

16 

18 



ΟΕΥ πρώην ΔΗΜΟΥ ΛΙΝΔΙΩΝ 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΘΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΠΕ7 ΧΗΜΙΚΩΝ 

1 

0 


2 

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση καθώς δεν υπη¬ 
ρετεί προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας 
στο Δήμο 

3 

ΠΕ14 ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην καταρ¬ 
γηθεί η ειδικότητα από τον Θργανισμό 

4 

ΠΕ23 ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 

2 

2 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΑΤΑΡΓΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΘΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑ¬ 
ΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 

0 
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α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

2 

ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην καταρ- 
γηθεί η ειδικότητα από τον Θργανισμό 

3 

ΤΕ13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟ¬ 
ΝΩΝ 

1 

0 


4 

ΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην καταρ- 
γηθεί η ειδικότητα από τον Θργανισμό 

5 

ΤΕ23 ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

0 

1 

Δεν επαρκεί το προσωπικό για την κάλυ¬ 
ψη των αναγκών της υπηρεσίας, αλλά και 
λόγω της τουριστικής φύσης του Δήμου 


ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 

3 

3 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΔΕ3 ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 

0 

1 

Εξαιρείται της κατάργησης (περ. θ παρ. 8 
άρθ. 1 του Ν. 4038/12) 

2 

ΔΕ4 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑΡΧΩΝ 

1 

0 


3 

ΔΕ6 ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της ειδικότητας 
για τη σωστή στελέχωση της τεχνικής 
υπηρεσίας 

4 

ΔΕ14 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΕΞΟΔΩΝ 

1 

0 


5 

ΔΕ15 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 

1 

0 


6 

ΔΕ27 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥ¬ 
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα λόγω των συχνών 
προβλημάτων στα απορριμματοφόρα και 
στα λοιπά οχήματα του Δήμου 

7 

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΩΝ) 

2 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα για την κάλυψη 
των αναγκών συντήρησης κτιρίων κ.α. 

8 

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟ¬ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ) 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην καταρ- 
γηθεί η ειδικότητα από τον Οργανισμό 

9 

ΔΕ35 ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα για τη συντήρηση 
των δενδροστοιχιών, αλσυλίων αλλά και 
λόγω της τουριστικής φύσης του Δήμου 

10 

ΔΕ38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 

1 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην καταρ- 
γηθεί η ειδικότητα από τον Οργανισμό 


ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 

6 

7 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ¬ 
ΤΑΣ 

6 

5 

Απαραίτητη ειδικότητα για την κάλυψη 
των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότη¬ 
τας 

2 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

3 

0 


3 

ΥΕ16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ, 
ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ 

1 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 

10 

5 



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

21 

17 



ΟΕΥ πρώην ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΘΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΠΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

1 

1 

Δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό 
για την κάλυψη των αναγκών του 

Δήμου 

2 

ΠΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

1 

0 


3 

ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ή ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

4 

ΠΕ7 ΧΗΜΙΚΩΝ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 

5 

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα λόγω μη 
υπηρετούντος προσωπικού 


ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 

2 

4 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΤΕ1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 

2 

ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 

3 

ΤΕ17 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

3 

0 


4 

ΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 

4 

2 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΔΕ5 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα για στη 
στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας 

2 

ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

1 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα για την 
συντήρηση και λειτουργία του 
δημοτικού φωτισμού 

3 

ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 

4 

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

1 

1 

Απαραίτητη ειδικότηταγια τη 
συντήρηση των κτιρίων 

5 

ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 

1 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 

3 

4 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της θέσης 
καθώς δεν υπηρετεί προσωπικό 
αντίστοιχης ειδικότητας 

2 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

2 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 

2 

1 



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

11 

11 



ΟΕΥ πρώην ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΠΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

7 

1 

Δεν επαρκεί το ύπαρχον προσωπικό 
για την κάλυψη των αναγκών της 
υπηρεσίας 

2 

ΠΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 

2 

1 

Δεν επαρκεί το ύπαρχον προσωπικό 
για την κάλυψη των αναγκών της 
υπηρεσίας 
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α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΘΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

3 

ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

0 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα για την 
εφαρμογή του διπλογραφικού 
συστήματος 

4 

ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΑΣΦΑΑΕΙΑΣ 

0 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις 

5 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τσν 
Οργανισμό 

6 

ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 

0 


7 

ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 

0 


8 

ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

1 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 

14 

5 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα για τη σωστή 
στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας 

2 

ΤΕ5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα για τη σωστή 
στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας 

3 

ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

1 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τσν 
Οργανισμό 

4 

ΤΕ13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

1 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα λόγω μη 
υπηρετούντσς πρσσωπικού 

5 

ΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τσν 
Οργανισμό 


ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 

4 

5 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΔΕ5 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα για τη σωστή 
στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας 

2 

ΔΕ15 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 

2 

0 


3 

ΔΕ27 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

1 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα για τη 
συντήρηση και επισκευή των 
οχημάτων του Δήμου 

4 

ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

10 

0 


5 

ΔΕ35 ΚΗΠΟΥΡΩΝ 

4 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα λόγω και της 
τουριστικής φύσης του Δήμου 

6 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ Η/Υ 

0 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα για τη σωστή 
λειτουργία της μηχανοργάνωσης 


ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 

17 

4 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΥΕ2 ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2 

2 

Απαραίτητη ειδικότητα για την 
κάλυψη των αναγκών στην υπηρεσία 
καθαριάτητας σε άλα τα δημοτικά 
διαμερίσματα 

3 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

5 

2 

Δεν επαρκεί τσ υπάρχσν προσωπικά 
για την κάλυψη των αναγκών της 
υπηρεσίας 
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α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΘΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

4 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

22 

2 

Δεν επαρκεί το ύπαρχον προσωπικό 
για την κάλυψη των αναγκών της 
υπηρεσίας 

5 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ- 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

1 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα για την 
κάλυψη των αναγκών στα δημοτικά 
κτίρια και στους κοινόχρηστους 
χώρους 


ΣΥΝΟΔΟ ΥΕ 

30 

7 



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

65 

21 



ΟΕΥ πρώην ΔΗΜΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 

2 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 

0 


3 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για τη σωστή λειτουργία 
της μηχανοργάνωσης 

4 

ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας λόγω της μεγάλης δασικής 
έκτασης στην περιοχή Αρχίπολης 


ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 

3 

3 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα για τη σωστή 
στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας 

2 

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 

3 

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

3 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 

4 

2 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 

0 

1 

Εξαιρείται της κατάργησης (περ. θ παρ. 
8 άρθ. 1 του Ν. 4038/12) 

2 

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

1 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για την επισκευή και 
συντήρηση των οχημάτων του Δήμου 

3 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για την επισκευή και 
συντήρηση των οχημάτων του Δήμου, 
αλλά και λόγω έλλειψης υπηρετούντος 
προσωπικού 

4 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

3 

2 

Τ 0 υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί 
για την κάλυψη των αναγκών της 
υπηρεσίας 

5 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 

1 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα λόγω της 
τουριστικής φύσης του Δήμου 

6 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 

3 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 
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αα. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

7 

ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

2 

0 


8 

ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 

0 

2 

Απαραίτητη ειδικότητα λόγω της 
μεγάλης ακτογραμμής του Δήμου 


ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 

10 

9 


αα. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΑΤΑΡΓΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΥΕ ΝΕΩΚΟΡΩΝ 

1 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 

2 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

1 

2 

Το προσωπικό που υπηρετεί δεν 
επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών 
του Δήμου 

3 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

8 

3 

Το προσωπικό που υπηρετεί δεν 
επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών 
του Δήμου 

4 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 

1 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα λόγω της 
τουριστικής φύσης του Δήμου 

5 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

1 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για τη συντήρηση των 
κτιρίων, των κοινόχρηστων χώρων και 
παγίων του Δήμου 

6 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 

1 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας για τη φύλαξη των κτιρίων 
του Δήμου 


ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 

13 

9 



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

30 

23 



ΟΕΥ πρώην ΔΗΜΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΘΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΠΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

5 

1 

Δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό 
για τη σωστή λειτουργία της 
υπηρεσίας 

2 

ΠΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Θργανισμό 

3 

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από 
τον Οργανισμό και για τη σωστή 
λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας 

4 

ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από 
τον Οργανισμό και για τη σωστή 
λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας 

5 

ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από 
τον Οργανισμό και για τη σωστή 
λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας 

6 

ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από 
τον Οργανισμό και για τη σωστή 
λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας 

7 

ΠΕ7 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από 
τον Οργανισμό και για τη σωστή 
λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


αα. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΘΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

8 

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 

1 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τσν 
Οργανισμό 

9 

ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 

11 

8 


αα. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΤΕ4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από 
τσν Οργανισμό και για τη σωστή 
λειτσυργία της τεχνικής υπηρεσίας 

2 

ΤΕ13 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

1 

0 


3 

ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τσν 
Οργανισμό 

4 

ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

7 

0 


5 

ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα για τη σωστή 
λειτσυργία της μηχανσργάνωσης 

6 

ΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τσν 
Οργανισμό 


ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 

11 

4 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΑΤΑΡΓΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΔΕ6 ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για τη σωστή 
λειτσυργία της τεχνικής υπηρεσίας 

2 

ΔΕ26 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

3 

0 


3 

ΔΕ27 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

1 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα για την 
επισκευή και συντήρηση των 
οχημάτων του Δήμου 

4 

ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

6 

1 

Τ 0 υπηρετούν προσωπικό δεν επαρκεί 
για την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου 

5 

ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

8 

2 

Τ 0 υπηρετούν προσωπικό δεν επαρκεί 
για την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου 

6 

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
(ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ) 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 

7 

ΔΕ35 ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 

1 

1 

Διατήρηση της θέσης για τη 
συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων 
του Δήμου 

8 

ΔΕ38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 

6 

2 

Απαραίτητη ειδικότητα για τη σωστή 
λειτουργία της μηχανοργάνωσης 

9 

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

5 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 


ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 

30 

10 
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α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΘΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ- 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

3 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
ειδικότητας λόγω μη ύπαρξης 
αντίστοιχου προσωπικού 

2 

ΥΕ11 ΝΕΩΚΟΡΩΝ 

2 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 

5 

1 



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

57 

23 



ΟΕΥ πρώην ΔΗΜΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΘΡΙΑ ΠΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΘΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΠΕ5 ή ΠΕ7 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ/ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Θργανισμό 

2 

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα λόγω της 
μεγάλης αγροτικής και δασικής 
έκτασης του Δήμου 

3 

ΠΕ10 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 

1 

0 


4 

ΠΕ14 ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα λόγω της 
μεγάλης αγροτικής και δασικής 
έκτασης του Δήμου 

5 

ΠΕ15 ΙΑΤΡΩΝ 

1 

0 


6 

ΠΕ23 ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 

3 

3 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΘΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη ειδικάτητα για τη 
λειτουργία του νέου Βρεφονηπιακού 
Σταθμού 

2 

ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

1 

0 


3 

ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

0 

1 

Απαραίτητη ειδικάτητα για 
την εύρυθμη λειτουργία της 
μηχανοργάνωσης 

4 

ΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικάτητα από τον 
Θργανισμό 

5 

ΤΕ23 ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

0 

1 

Το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί 
για τη λειτουργία της υπηρεσίας 


ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 

1 

4 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΘΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΔΕ5 ή ΔΕ6 ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ή ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

1 

0 


2 

ΔΕ8 ΒΟΗΘΩΝ 
ΒΡΕΦΘΚΟΜΩΝ- 
ΠΑΙΔΘΚΘΜΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα για τη 
λειτουργία του νέου Βρεφονηπιακού 
Σταθμού 

3 

ΔΕ14 ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

1 

0 


4 

ΔΕ22 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1 

0 


5 

ΔΕ38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 

1 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 

4 

1 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΘΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΥΕ2 ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

0 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα για τη 
σωστή λειτουργία της υπηρεσίας 
καθαριότητας 

2 

ΥΕ11 ΝΕΩΚΟΡΩΝ 

1 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 

1 

1 



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

9 

9 



ΟΕΥ πρώην ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΘΡΙΑ ΠΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΘΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΠΕ1 ΘΙΚΘΝΘΜΙΚΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

0 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα λόγω 
μη υπηρετούντσς πρσσωπικσύ 
πρσϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία 
της υπηρεσίας 

2 

ΠΕ ΜΜΕ 

1 

0 


3 

ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

0 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα για τη σωστή 
λειτουργία της μηχανοργάνωσης 


ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 

1 

2 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 

2 

ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 

3 

ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 

4 

ΤΕ13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
θέσης λόγω έλλειψης προσωπικού 
αντίστοιχης ειδικότητας 

5 

ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
θέσης λόγω έλλειψης προσωπικού 
αντίστοιχης ειδικότητας 

6 

ΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Οργανισμό 


ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 

0 

6 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

5 

2 

Τ 0 ύπαρχον προσωπικό δεν επαρκεί 
για την κάλυψη των αναγκών της 
υπηρεσίας 

2 

ΔΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ 

1 

0 


3 

ΔΕ5 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

0 

1 

Απαραίτητη ειδικότητα για τη 
στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας 

4 

ΔΕ14 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ- 
ΕΞΟΔΩΝ 

1 

0 


5 

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

2 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
θέσης λόγω έλλειψης προσωπικού 
αντίστοιχης ειδικότητας 
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α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΘΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

6 

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

0 

1 

Απαραίτητη η διατήρηση της 
θέσης λόγω έλλειψης προσωπικσύ 
αντίστσιχης ειδικότητας 

7 

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

1 

0 



ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 

10 

5 


α.α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΘΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΘΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

0 

1 

Διατήρηση της θέσης για να μην 
καταργηθεί η ειδικότητα από τον 
Θργανισμό 


ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 

0 

1 



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

11 

14 



ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Β 

474 

415 



Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 30 Απριλίου 2013 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΕΣΟΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοίρή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε ίοοφή ΡνΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5€ 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α,Ε.·Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή αό-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορψή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• ΗκαταβολήγίνεταισεόλεςτιςΔημόσιεςΟικονομικέςΥπηρεσίες(Δ.Ο.Υ.).Τοπρωτότυποδιπλότυπο(έγγραφοαριθμ.πρωτ.9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατά (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσά υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολάκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.β(.9τ) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ιι((ρ://νννννν.6(.9Γ - β-πιοΜ: νν6ΐ}πΐ38(6Γ.6(@6(.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


*0201 1541305130016 * 



ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 











































































